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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICE 
No. 65 - 714/ 2010/ NACH , | 16th February 2010 . 

Competitive tenders are invited in sealed cover 
superscribing Tender No. G5-4 /2009- 10 for the supply 
of Medical Oxygen for Rs. 4 , 78 , 400 for the use of 
Medical College Hospital, Thrissur. 

Cost of tender form (inclusive of tax ) : 
Rs. 1 ,001 + VAT @ 4 . 046. 

Date of sale of tender forms - 6 -3- 2010 . 

Closing date and time of sale of tender form 
hi = = 2010 , 3 p . 2 , 

Last date and time of receipt of tender 
7 - 4 - 2010 , 11 a, . 

Opening date and time of tender - 7-4- 2010 , 
12 THIS 


Every tender should be accompanied by EMD of 
1 % of the total cost of tendered items, along with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth Rs . 50 . 
The undersigned reserves the right to acceptfreject/ 
postpone the tender without assigning any reasons . 
Further details , if any required can be had from 
this office during working hours . 

-- ആശ ശൂർഒഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വകുപ്പ , 
കളീല ആവശ്യമീT HE ൽ 4 , 7 , 100 പ് 
വിലവരുന്ന 3 2 ഡീസൽ പാക് ന്റെ വിതരണക 

യ്യുന്നതിന് ദർഘാസ് നമ്പർ ജി5 kly2009 - 10 എന്ന 
തലക്കെട്ടോടുകൂടിയ മുവച്ച കവറുകളിൽ മൽസരാട്ടി 
സ്ഥാനത്തിലുളള ഉർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊളളുന്നു . 

- BEാ ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പന നികുതി 
അടക്കും -- പ് 1 , 000 + VAT ( *l (04 % 

ദർഘാസ * ഫോറം വ്! ൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി -- 
6 - 3 - 2010 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവു _ li== = 2010 , 3 മണി, 

- ദർഘാസ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - - --2011 " രാവിലെ 11 മണി, 

ദർഘാസ " (തുറക്കുന്ന തീയതിയാ സമയവു 
7 - 4-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതഭവ്യ 
മായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണ്ടതോണം , 50 രൂപ 
വിലയുളള മദപ്പ ( താളിൽ ( പാലം ഉടമ്പടി വയ 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട 
ഒാഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
( പാവത്തി സമയങ്ങളിൽ ഒാഫീസിൽനിന്നും ലഭ്യമാണ് , 
കാരണം കാണികമായ ദർഘാസ മാറ്റിവ് 
ന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുളള അധികാ 
സുപലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്, 


Date and time of close of sale of tender forms-- 
22- 3- 2010 , 3 T , IT 

Date and time for receipt of tender 
23- 3 2010 , 5 p , IT . 

Date and time for opening of tender --- 24 -3 -2010 
| 1 1 2 . In 

Date upto which the rates are to be firm - - 
3 )= = 2010), 

Address of Officer from whom tender forins are 
to be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode. 

പഴി കാട 3 2 ഡി എൽ കാള ആൾ തി 
യി ലേക്കു താഴെ പrt 1വ് വിതരണം ചെന്ന 
തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തീൽ 1112 

2017 
ടെൻറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
- ( കന ടെണ്ടർ നമ്പർ സാധനങ്ങളുടെ വിവരവും 

- അEാൻആയി 
- 1 എസ " 1 | 1 (1784 - മാ ണ പ ( Tuഷം ഡഫ10 ബീ 

ലാർ - - പ് 2 . 5 [] 
- 2 എസ 1 1 1 603 09 പി , എ ആർ, " വേണ്ട 

വിവിധ a ! ഉപകരണങ്ങൾ - 

- രൂപ 1 , 65, 000 
- 3 എസ്1 1 1813/09 പാസ് ഒാക്സീമീറവ് - 

- രൂപ. 30, 000 
നി : ( 3: -- 1 2 
- ടെണ്ടർ അയ- സ ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 635 8 
നമ്പർ 1 എസ 1 1 1078 / 20 എന്ന് വ്യകം“ അമ്മ 1 
കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഒടണ്ട ഫോറത്തിന്റെ വില - [ം മനമ്പർ 1 - ന 
- രൂപ 675 , (കനമ്പർ 2- നും 3- നു രൂപ 450 . 
- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയ ക 
സമയവും - 22 - 3- 2010, 3 2 ണി , - 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
23= 3- 2010 , 5 മണി 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
21- 3- 2010 , 11 മണി 

ട്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തി 
ലിരിക്കണ്ട അവസാന തീയതി 30- 6 - 2010 , 

ടെണ്ടർ ഫോറം * കിട്ടുന്നതിനും പരിപ്പിച്ച 
യായ തുമായ കൽവിലാസവുംപ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട് , 
Medical College 

-- ( Sd , 
Hospital, Kozhikode . 

Superintendent . 


DETAIIS OF ITEMS 
Medical Oxygen - D type — 29 ,400 cu . metre 

- C type - 1,000 cu . metre 

B type - 1, 100 cylender 
Medical College Hospital , 

- (Sd . ) 
Thrissur: 

Superintendent 


TENDER NOTICE 
| Mം . S1/10784/ 2009 

16th February 2010 . 
Sealed tendery in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items 
to Medical College Hospital, Kozhikode . 
Sl. No. Tender No. Name ot Item with 

Estimated Value 
- 1 s1 (107849 Monophasic Defibrelator 

- Rs . 2 55 , 000 
2 S1 11603/ 09 Various instruments for 

PNIR - Rs. 1 , 65 ,00 
- 3 S1 11813109 Pulse oximeter - Rs. 80 , 000 
| E . M . D - 1 % 

Cost of tender form : Rs. 675 for Sl . No . 1 
and Rs. 450 for Sl. No . 2 and 3 . 

Superscription Tender Number should be 
specifically noted as No. S1 / 10784 / 2009 . 


